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Igbo bhasa 


Igbo bhasa ek bhasa hae jon ki Nigeria ke south western ilaka me rahe waala Igbo log ke bhasa hae. Ii 
bhasa me lagbhag 20 million log baat kare hae. Ii Nigeria ke ek official bhasa hae aur Cameroon me bhi 
isme baat karaa jaawe hae. 


"https://hif.wikipedia. 0 rg/w/ir 1 dex.php?title=lgbo_bhasa&oldid=192530" se lawa gais hae 


Ii panna ke 22 September 2013, ke 05:17 baje, pichhla time badla gais rahaa. 
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